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ALLOCCHIO BACCHINI - Mod. 425. Apparecchio di piccole dimensioni, ad onde medie e tre bande onde corte. Media frequenza 
465 ke/s. (Vedi a pag. 18 le tabelle dei valori e di taratura). 


ALLOCCHIO BACCHINI - Mod. 


Hy 
a 
N 
Yy 
» 09000 
_ — 
& Aah wr 
% 


425 


